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Большая Советская Энциклопедия (СГ)


Сгонно-нагонные явления

Сго'нно-наго'нные явле'ния, спады и подъёмы уровня воды у берегов водоёма (моря, озёра, водохранилища), вызванные течениями, образующимися под действием ветра. Воздух, движущийся над водной поверхностью, вследствие трения увлекает за собой частицы воды. Движение частиц поверхности передаётся в глубину. В результате приходит в движение слой воды толщиной в несколько десятков м. У берега, к которому устремляется поток воды, уровень повышается, а у противоположного — понижается. Наибольшие колебания уровня воды происходят на участках у берегов с пологим подводным склоном, в длинных, постепенно сужающихся в вершине заливах, узких проливах и устьях рек (пролив Ла-Манш, заливы Таганрогский, Финский, Обская губа и др.). В таких местах изменения уровня вследствие С.-н. я. достигают 2—3 м и даже 5 м и сопровождаются: при сгонах — обнажением дна и обмелением фарватеров, при нагонах — затоплением островов, берегов, разрушением портовых и других сооружений. Сильные наводнения, обусловленные нагонами вод с моря, известны на побережьях Нидерландов, Бельгии, Великобритании, в устьях Невы, Темзы и др.

Сграффито

Сграффи'то, граффито (итал. sgraffito или grafrito, буквально — выцарапанный), разновидность монументально-декоративной живописи, принцип которой основан на процарапывании верхнего тонкого слоя штукатурки до обнажения нижнего слоя, отличающегося по цвету от верхнего. В древности принцип С. применялся в керамике (архаические вазы Греции и Этрурии). В 15—17 вв. С. распространилось в Италии как способ украшения стен (в основном фасадов, благодаря особой прочности этой техники). Из Италии С. проникло и в другие страны (Германию, Чехию и др.). С. широко используется в монументально-декоративном искусстве 20 в.
  Лит.: Крестов М. А., Штукатурка сграффито, М., 1938.
[image: ]
Сграффито. Б. Тальберг. Портрет К. Э. Циолковского. 1967. Музей космонавтики. Калуга.

СГС система единиц

СГС систе'ма едини'ц, система единиц физических величин, в которой приняты три основные единицы: длины — сантиметр [broken external link: page_099-535], массы — грамм [broken external link: page_013-042] и времени — секунда [broken external link: page_100-896]. Система с основными единицами длины, массы и времени была предложена образованным в 1861 Комитетом по электрическим эталонам Британской ассоциации для развития наук, в который входили выдающиеся физики того времени [У. Томсон (Кельвин), Дж. Максвелл, Ч. Уитстон и др.], в качестве системы единиц, охватывающей механику и электродинамику. Через 10 лет ассоциация образовала новый комитет, который и выбрал окончательно в качестве основных единиц сантиметр, грамм и секунду. Первый Международный конгресс электриков (Париж, 1881) также принял СГС с. е., и с тех пор она широко применяется в научных исследованиях. С введением Международной системы единиц [broken external link: page_074-958] (СИ) в научных работах по физике и астрономии наряду с единицами СИ допускается использовать единицы СГС с. е.
  К важнейшим производным единицам СГС с. е. в области механических измерений относятся: единица скорости — см/сек, ускорения — см/сек2, силы — дина [broken external link: page_028-078] (дин), давления — дин/см2, работы и энергии — эрг [broken external link: page_126-929], мощности — эрг/сек, динамической вязкости — пуаз [broken external link: page_094-054] (пз), кинематической вязкости — стоке [broken external link: page_106-492] (cm).
  Для электродинамики первоначально были приняты две СГС с. е.: электромагнитная (СГСМ) и электростатическая (СГСЭ). В основу построения этих систем был положен Кулона закон [broken external link: page_067-282] — для магнитных зарядов (СГСМ) и электрических зарядов (СГСЭ). В СГСМ магнитная проницаемость вакуума m0 не имеет размерности [broken external link: page_095-188] и равна 1, диэлектрическая проницаемость вакуума e0 = 1/с2 сек2/см2, где с = (2,99792458 ± 0,000000012)×1010 см/сек — скорость света [broken external link: page_102-991]. Единицей СГСМ магнитного потока является максвелл [broken external link: page_072-912] (мкс, Мх), магнитной индукции — гаусс [broken external link: page_008-791] (гс, Gs), напряжённости магнитного поля — эрстед [broken external link: page_127-112] (э, Ое), магнитодвижущей силы — гильберт [broken external link: page_010-414] (гб, Gb). Электрическими единицам в этой системе собственных наименований не присвоено. В СГСЭ e0 = 1, m0 = 1/с2 сек2/см2 Электрические единицы СГСЭ собственных наименований не имеют; размер их, как правило, неудобен для измерений; применяют их главным образом в теоретических работах.
  Со 2-й половины 20 в. наибольшее распространение получила т. н. симметричная СГС с. е. (её называют также смешанной или Гаусса системой единиц [broken external link: page_008-796]). В симметрической СГС с. е. m0 = 1 и e0 = 1. Магнитные единицы этой системы равны единицам системы СГСМ, электрические — единицам системы СГСЭ. Соотношения важнейших единиц трёх указанных выше СГС с. е. с соответствующими единицами СИ см. в табл.
	 Величина 	 Единица системы* 
	 СИ 	 СГСМ 	 СГСЭ 	 СГС симметричная 
	 Сила 	 1 н 	 10-5 н 	 10-5 н 	 10-5 н 
	 Работа, энергия 	 1 дж 	 10-7 дж 	 10-7 дж 	 10-7 дж 
	 Динамическая вязкость 	 1 н×сек/м2 	 0,1 н× сек/м2 	 0,1 н× сек/м2 	 0,1 н× сек/м2 
	 Кинематическая вязкость 	 1 м2/сек 	 10-4 м2/сек 	 10-4 м2/сек 	 10-4 м2/сек 
	 Сила тока 	 1 а 	 10 а 	 10/с а 	 10/с а 
	 Электрический заряд 	 1 к 	 10 к 	 10/с к 	 10/с к 
	 Электрическое напряжение 	 1 в 	 10-8 в 	 10-8×с в 	 10-8×с в 
	 Электрическое сопротивление 	 1 ом 	 10-9 ом 	 10-9×с2 ом 	 10-9×с2 ом 
	 Электрическая ёмкость 	 1 Ф 	 109 ф 	 109/с2 ф 	 109/с2 ф 
	 Напряжённость магнитного поля 	 1 а/м 	 103/(4p) а/м 	 103/(4p×с) а/м 	 103/(4p) а/м 
	 Магнитная индукция 	 1 тл 	 10-4 тл 	 10-4×с тл 	 10-4 тл 
	 Магнитный поток 	 1 вб 	 10-8 вб 	 10-8×с вб 	 10-8 вб 

В приведённых соотношениях с — числовое значение скорости света в см/сек. 
  Лит.: Бурдун Г. Д., Справочник по Международной системе единиц, М., 1971.
  К. П. Широков. 

Сгустители

Сгусти'тели, аппараты или устройства для сгущения [broken external link: page_100-444]. По принципу действия разделяются на гравитационные, инерционные, фильтрационные.
  Гравитационные С. основаны на осаждении в жидкости твёрдых частиц большей плотности, чем жидкость. Распространены радиальные гребковые С. (также называются радиальными отстойниками), представляющие собой цилиндрический резервуар, на оси которого установлена загрузочная воронка для подачи суспензии. Осаждающиеся на коническом дне резервуара твёрдые частицы сдвигаются вращающимися на центральном валу гребками (скребками) к отверстиям в центре дна, через которые сгущенная суспензия откачивается насосом. Верхний слой жидкости (слив) переливается через верхние края резервуара в кольцевой жёлоб и удаляется из него самотёком. Радиальные С. применяются в химической, горнообогатительной промышленности, в гидрометаллургии, а также для очистки сточных вод. Достоинство этих С. — большая степень сгущения, недостаток — значительные размеры резервуаров. Поэтому их строят двух- и трёхъярусными, с одним общим вертикальным валом. Меньшие размеры — у гравитационных С., основанных на выделении частиц из горизонтальных или наклонных потоков пульпы при определённых скоростях её движения. Непрерывно поступающая в приёмник пульпа попадает далее в наклонный жёлоб, разделённый продольными стенками на ряд более узких желобков. Продольные стенки ламинизируют (успокаивают) поток, в результате чего частицы под действием силы тяжести стремятся опуститься в нижние слои потока. На сходе с жёлоба поток разделяется горизонтальной плоскостью на нижнюю — сгущенную часть пульпы и на верхнюю — слив. Эти С. по степени сгущения уступают радиальным, но выгодно отличаются от них отсутствием подвижных частей. Применяются в обогащении полезных ископаемых для сгущения пульп, содержащих абразивные тонкие частицы.
  Из инерционных С. распространение получили гидроциклоны [broken external link: page_010-370], применяемые для сгущения пульпы, содержащей песок, угольную мелочь и т. д.
  В фильтрационных С. сгущение суспензии происходит за счёт удаления части жидкости через фильтрующую поверхность. Эти С. могут быть использованы для сгущения систем с твёрдыми частицами любой плотности, в том числе и с плотностью равной или меньшей плотности жидкости (например, целлюлоза, бумажная масса). 
  В. В. Бердус. 

Сгуститель

Сгусти'тель, аппарат непрерывного действия для концентрирования разбавленной волокнистой массы (например, целлюлозы [broken external link: page_120-426], древесной массы [broken external link: page_033-055], бумажной массы [broken external link: page_001-949]) путём частичного её обезвоживания. Применяется в целлюлозно-бумажной промышленности [broken external link: page_120-427]. Основной рабочий орган С. — сеточный цилиндр, вращающийся в ванне с суспензией. При работе С. на фильтрующей поверхности цилиндра (внутри него создаётся разрежение) образуется слой сгущенной массы, которая отделяется от цилиндра специальным механизмом (например, валиком или с помощью лопастей-гребков). В С. концентрацию суспензии можно повысить от 0,2 до 40% (по массе).

Сгущение

Сгуще'ние, отделение жидкой фазы (например, воды) от дисперсных систем [broken external link: page_029-124] (например, пульпы, суспензии, коллоидов). Процесс С. — основной при изготовлении сгущенного молока, фруктовых и овощных соков, сиропов, пюре. Он состоит в выпаривании влаги из исходных продуктов в выпарных аппаратах [broken external link: page_007-407]. Содержание влаги в молоке и соках после С. снижается в 10—15 раз. Как технологическая (чаще вспомогательная) операция С. применяется в тех случаях, когда на одной стадии процесса требуется вода, а на последующих стадиях её количество должно быть резко сокращено (при производстве бумаги [broken external link: page_001-945], обогащении полезных ископаемых, в гидромеханизации, гидрометаллургии и др.). При производстве бумаги размолотая волокнистая масса смешивается с водой, образуя суспензию, которая, пройдя стадии перемешивания и очистки от механических примесей, подвергается С. перед подачей массы на фабрику. При мокром обогащении полезных ископаемых образуется пульпа, состоящая из концентрата [broken external link: page_064-281] и 40—60% воды. Содержание воды в концентрате, поступающем на завод, не должно превышать 5—15%. Поэтому пульпу сначала сгущают, что уменьшает содержание воды в 1,5—2 раза, и затем обезвоживают, т. е. почти полностью удаляют воду. При разработке песчано-гравийных месторождений земснарядами содержание материала в пульпе составляет 3—6% (по объёму). Перед грохотами и гидравлическими классификаторами песка пульпа сгущается до концентрации 10—15%.
  В. В. Бердус. 

Сгущения точка

Сгуще'ния то'чка некоторого множества (математическая), такая точка, в любой окрестности которой содержится бесконечное число точек этого множества. В настоящее время вместо термина «С. т.» или ранее употреблявшегося термина «точка накопления» принято пользоваться термином предельная точка [broken external link: page_092-356]. 

Сгущённое молоко

Сгущённое молоко', пищевой продукт, получаемый путём удаления из коровьего молока части содержащейся в нём воды и дальнейшей его обработки. Идея получения С. м. предложена в 1810 французом Н. Аппером. Первый завод по производству С. м. построен в 1858 в США, в России — в 1881. В СССР выпускается С. м. стерилизованное и С. м. с сахаром, которое может вырабатываться с наполнителями (кофе, какао и др.). Основные операции процесса производства С. м.: пастеризация и сгущение, внесение сахарного сиропа, охлаждение, разлив и упаковка в металлические банки. При изготовлении стерилизованного С. м. после сгущения следуют: гомогенизация, разлив, упаковка и стерилизация. С. м. с сахаром содержит 28,5% сухих веществ, 8,5% жира, 43,5% сахарозы; калорийность 1356 кдж/100 г (1 ккал = 4,19 кдж). С. м. стерилизованное содержит 25,5% сухих веществ, 7,8% жира; калорийность 557 кдж/100 г.
 
  Лит.: Кивенко С. Ф., Страхов В. В., Производство сухого и сгущенного молока, М., 1965.
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